EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A. 
TARIFAS DE ELECTRICIDAD PARA CLIENTES REGULADOS 
Vigentes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 


Composición de los cargos Uiidades Tarifas de Baja Tensión Tarifas de Media Tensión| Tarifas de Alta Tensión 
BISI | BTS2 | BTS3 
CARGOS EN LA FACTURA 


Cargo Fijo (en BTS - primeros 10 kWh) «cli 2.77 2.77 4.98 7 12.55 12.61 

Cargo por energía (en BTS siguientes kWh y en BTD hasta 10,000 kWh) |B/. 0.14938 0.19459 0.22788 0.15786 0.14791 0.15422 0.12429 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) A 0.15405 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) ; 0.16590 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh desde 50,001) . 0.17751 

Cargo por Energía en Punta A 0.21847 0.20587 0.17086 
Cargo por Energía Fuera de Punta > 0.14919 0.15348 0.12676 
Cargo por demanda máxima 

Cargo por demanda máxima en Punta A 13.08 13.15 14.82 
Cargo por demanda máxima Fuera de Punta e 1.67 1.91 3.77 


DETALLE DE LOS CARGOS 
Comercialización 
Cargo Fijo (en BTS - primeros 10 kWh) 2.77 2.77 2.77 0.01031 4.98 4.99 12.55 12.61 12.61 12.61 
Cargo por energía : 0.00655 0.00655 0.00655 0.00693 0.00612 0.00611 0.00612 0.00611 0.00611 0.00611 
Distribución 
Cargo por energía ; 0.03217 0.03217 0.03217 0.03550 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 10.79 9.87 4.49 
Cargo por demanda máxima Fuera de Punta y 1.50 1.64 3.68 
Cargo por pérdida estándar de energía en distribución ; 0.01143 0.01143 0.01143 0.01206 0.01068 0.01068 0.01068 
Cargo por pérdida estándar de Energía en Distribución en Punta a 0.01387 0.01398 0.01459 
Cargo por pérdida estándar de Energía en Distribución Fuera Punta ; 0.00954 0.00957 0.00948 
Alumbrado Público 
Cargo por Sistema a 0.00151 0.00151 0.00151 0.00160 0.00141 0.00140 0.00141 0.00140 0.00140 0.00140 
Cargo por Consumo de energía 4 0.00220 0.00220 0.00220 0.00233 0.00206 0.00206 0.00206 0.00206 0.00206 0.00206 
Transmisión 
Cargo por energía y 0.01505 0.01505 0.01505 0.01619 0.00846 0.01085 0.00727 0.00789 0.00311 0.00311 
Cargo por demanda máxima . 0.83 1.04 6.27 
Cargo por demanda máxima en Punta a 1.66 2.68 3.35 
Cargo por demanda máxima en Fuera de Punta E 0.17 0.27 0.09 
Cargo por pérdidas en transmisión 7 0.00555 0.00555 0.00555 0.00589 0.00517 0.00517 0.00517 0.00517 0.00517 0.00517 
Generación 
Cargo por energía (en BTS siguientes kWh y en BTD hasta 10,000 kWh) ; 0.04531 0.07267 0.09282 0.03306 0.09205 0.09805 0.09394 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) ; 0.09700 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) a 0.10658 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh desde 50,001) ; 0.11594 
Cargo por Energía en Punta ; 0.17210 0.16623 0.12926 
Cargo por Energía Fuera de Punta ; 0.10715 0.11825 0.09027 
Cargo por demanda máxima A 1.22 0.63 1.79 0.60 1.94 
Cargo por demanda máxima en Punta : 6.98 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD hasta 10,000 kWh) 0.02961 0.04746 0.06060 0.03399 0.02196 0.00691 0.02346 0.00303 0.00182 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) |B/. 0.02315 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) |B/. 0.02542 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD siguientes kWh desde 50,001) 0.02767 
Cargo por Potencia energizada en Punta i 0.00916 
Cargo por Potencia energizada Fuera de Punta ; 0.00916 


ELEKTRA NORESTE, S.A. 
TARIFAS DE ELECTRICIDAD PARA CLIENTES REGULADOS 
Vigentes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 


Composición de los cargos Unidades Tarifas de Baja Tensión Tarifas de Media Tensión | Tarifas de Alta Tensión 
BTS 1 BTS 2 BTS 3 
CARGOS EN LA FACTURA 


Cargo Fijo (en BTS - primeros 10 kWh) B/.cliente mes : : 2.23 
Cargo por energía (en BTS siguientes kWh y en BTD hasta 10,000 kWh) 0.17867 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh desde 50,001) 

Cargo por Energía en Punta 

Cargo por Energía Fuera de Punta 

Cargo por demanda máxima 

Cargo por demanda máxima en Punta 

Cargo por demanda máxima Fuera de Punta 


DETALLE DE LOS CARGOS 
Comercialización 
Cargo Fijo (en BTS - primeros 10 kWh) 
Cargo por energía 
Distribución 
Cargo por energía 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 
Cargo por demanda máxima Fuera de Punta 
Cargo por pérdida estándar de energía distribución 
Cargo por pérdida estándar de energía en Distribución en Punta 
Cargo por pérdida estándar de energía en Distribución Fuera de Punta 
Cargo por pérdida estándar de Demanda en Distribución 
Cargo por pérdida de Demanda Máxima en Distribución en Punta 
Alumbrado Público 
Cargo por Sistema 
Cargo de abastecimiento de alumbrado público 
Transmisión 
Cargo de energía 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 
Cargo por pérdidas en transmisión 


Generación 

Cargo por energía (en BTS siguientes kWh y en BTD hasta 10,000 kWh) 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) a 0.05538 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) $ 0.05815 

Cargo por energía (en BTD siguientes kWh desde 50,001) 0.06106 

Cargo por Energía en Punta : 0.05496 
Cargo por Energía Fuera de Punta A 0.05496 
Cargo por demanda máxima 

Cargo por demanda máxima en Punta A ; 2.00 
Cargo por demanda máxima Fuera de Punta 

Cargo por Potencia Energizada ; 0.03410 0.02586 


EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUÍ, S.A. 
TARIFAS DE ELECTRICIDAD PARA CLIENTES REGULADOS 
Vigentes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 


CARGOS EN LA FACTURA 
Cargo Fijo (en BTS - primeros 10 kWh) 2.66 a 2.66 
Cargo por energía (en BTS siguientes kWh y en BTD hasta 10,000 kWh) 0.16141 0.22248 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh desde 50,001) 
Cargo por Energía en Punta 
Cargo por Energía Fuera de Punta 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 
Cargo por demanda máxima Fuera de Punta 


DETALLE DE LOS CARGOS 
Comercialización 
Cargo Fijo (en BTS - primeros 10 kWh) 
Cargo por energía 
Distribución 
Cargo por energía 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 
Cargo por demanda máxima Fuera de Punta 
Cargo por pérdidas estándar en distribución 
Cargo por pérdida estándar de Energía en Distribución en Punta 
Cargo por pérdida estándar de Energía en Distribución Fuera Punta 
Alumbrado Público 
Cargo por Sistema 
Cargo por Consumo de energía 
Transmisión 
Cargo por energía 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 
Cargo por demanda máxima en Fuera de Punta 
Cargo por pérdidas en transmisión 
Generación 
Cargo por energía (en BTS siguientes kWh y en BTD hasta 10,000 kWh) 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) 0.08343 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) 
Cargo por energía (en BTD siguientes kWh desde 50,001) 
Cargo por Energía en Punta 
Cargo por Energía Fuera de Punta 
Cargo por demanda máxima 
Cargo por demanda máxima en Punta 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD hasta 10,000 kWh) 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD siguientes kWh de 10,001 a 30,000) 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD siguientes kWh de 30,001 a 50,000) 
Cargo por Potencia Energizada (en BTD siguientes kWh desde 50,001) 
Cargo por potencia energizada en Punta 
Cargo por potencia energizada Fuera de Punta 


